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Isoko 


L'isoko (o igabo, sobo) es una lenga edoïda parlada en 
Nigèria. 

Localisacion 


L'isoko es parlat dins las zònas de govèrn local d'Isoko e de 
Ndokwa de l'Estat de Dèlta^l 

Referéncias 

1. Blench 2019, p. 46. 

Fonts 


■ (en) Roger Blench, 2019, An Atlas of Nigerian 
Languages (https://www. academia. edu/4046313 

0/AN ATLAS_OF_NIGERIAN_ LANGUAGES) 



lsoko 

Parlat en 

Nigèria 

Regions 

Africa 

Parlat per 

420 000 personas 

Familha linguistica lengas 

nigèrocongolesas 
atlantic-còngo 
volta-còngo 
vòlta-nigèr 
lengas edoïdas 
isoko 


Estatut oficial 

ISO 639-3 

iso (http://www.sil.or 

g/iso639-3/document 

ation.asp?id=iso) 

(en) 


Portal de las lengas 


Recuperada de « https://oc.wikipedia.org/w/index.php?title=lsoko&oldid=2165385 » 


Aquesta pagina es estada modificada pel darrièr còp lo 20 febrièr de 2020 a 12.20. 

Drech d'autor: Los tèxtes son disponibles jos licéncia Creative Commons paternitat pertatge a l’identic ; d'autras 
condicions se pòdon aplicar. Vejatz las condicions d)utilizacion per mai de detalhs, e mai los credits grafics. 
Wikipedia® es una marca depausada de la Wikimedia Foundation, Inc., organizacion de benfasença regida pel 
paragraf 501(c)(3) del còde fiscal dels Estats Units. 




























